Statistics of visits of the VIVC - December 2011 
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Day Number of visits ER dits Enwi 


01 Dec 2011 176 2,099 2,837 55.05 MB 
02 Dec 2011 162 3,702 5,080 77.68 MB 
03 Dec 2011 132 1,970 2,484 28.49 MB 
04 Dec 2011 165 3,108 3,960 56.32 MB 
05 Dec 2011 146 1,949 2,709 35.73 MB 
06 Dec 2011 140 2,418 2,964 46.67 MB 
07 Dec 2011 144 1,212 1,858 29.33 MB 
08 Dec 2011 175 1,945 2,557 43.54 MB 
09 Dec 2011 127 1,532 2,019 35.40 MB 
10 Dec 2011 91 1,253 1,465 17.78 MB 
11 Dec 2011 96 1,060 1,284 17.56 MB 
12 Dec 2011 1,558 2,218 40.87 MB 
13 Dec 2011 2,608 3,392 42.70 MB 
14 Dec 2011 1,622 2,278 37.38 MB 
15 Dec 2011 1,335 1,816 24.16 MB 
16 Dec 2011 1,999 2,583 42.46 MB 
17 Dec 2011 2,103 2,544 40.68 MB 
18 Dec 2011 1,161 1,578 26.71 MB 
19 Dec 2011 1,738 2,406 40.15 MB 
20 Dec 2011 1,366 1,848 29.10 MB 
21 Dec 2011 2,352 3,429 39.63 MB 
22 Dec 2011 2,389 3,242 37.63 MB 
23 Dec 2011 2,848 3,420 77.37 MB 
24 Dec 2011 1,162 1,626 25.50 MB 
25 Dec 2011 1,604 2,000 23.17 MB 
26 Dec 2011 2,434 2,904 38.56 MB 
27 Dec 2011 5,330 6,488 70.13 MB 
28 Dec 2011 3,616 4,244 53.80 MB 
29 Dec 2011 2,796 3,736 67.03 MB 
30 Dec 2011 3,386 4,146 87.41 MB 
31 Dec 2011 2,928 3,620 55.22 MB 
Average 2,212 2,862 43.33 MB 
Total 68,583 88,735 1.31 GB 
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Mon Tue Thu Fri Sat Sun 


Wed 


Day 
Mon 38.83 MB 
Tue 47.15 MB 
Wed 40.04 MB 
Thu 45.48 MB 
Fri 64.06 MB 
Sat 33.53 MB 
Sun 30.94 MB 


12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 
0699992990 


Hours  DNEGENN Hs NE 


39.75 MB 12 3,166 4,116 66.99 MB 
30.53 MB 13 4,668 6,216 86.79 MB 
23.81 MB 14 3,749 5,112 77.50 MB 
15.65 MB 15 4,321 5,995 99.60 MB 
20.31 MB 16 3,772 4,998 74.89 MB 
15.61 MB 17 3,984 5,227 75.19 MB 
36.27 MB 18 3,639 4,470 55.59 MB 
41.59 MB 19 3,620 4,386 56.17 MB 
42.92 MB 20 4,275 5,099 66.69 MB 
67.94 MB 21 4,802 5,845 98.26 MB 
69.25 MB 22 3,804 4,604 71.48 MB 
60.97 MB 23 2,248 2,847 49.45 MB 
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